Deutscher Bundestag 
1. Wahlperiode 
1949 


Drucksache Nr. 3645 


Antrag 

der Fraktion der SPD 

betr. Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur 
Prüfung der unzulänglichen Einstellung von 
Scliwerbeschädigten bei den Bundesdienst- 
stellen. 


Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Gemäß Artikel 44 des Grundgesetzes wird ein Untersuchungs- 
ausschuß eingesetzt der aus 7 Mitgliedern besteht. 

II. Der Untersuchungsausschuss soll prüfen, 

U warum der einstimmige Beschluß des Bundestages vom 4. No- 
vember 1949, in wtdehem die Bundesregierung ersucht worden 
war, anzuordnen, in allen Ministerien und sonstigen Verwal- 
tungen der Bundesrepublik Deutschland zehn Prozent der 
Stellen mit Schwerbeschädigten zu besetzen, im Jahre 1952 
noch nicht durchgeführt worden ist; 

2. ob, wenn beim Aufbau einer V erwaltung diese Einstellungs- 
quotc schon nicht erreicht wurde, ein gesetzlicher Zwang in 
absehbarer Zeit überhaupt bei den Verwaltungsorganen der 
Bundesregierung zur Erfüllung des Einstellungssolls führen 
dürfte; 

3. welche Maßnahmen getroflFen worden sind, um die zehnpro- 
zentige Einstellungsquote nicht nur zu erreichen, sondern nach 
Möglichkeit in vorbildlicher Fürsorge um den Arbeitseinsatz 
der Schwerbeschädigten zu überschreiten. 

Bonn, den 24. Juli 1952 


Ollenhauer und Fraktion 
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